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Exercice I. 

Soit/ l'application de R dans R définie par : 

f{x 1 y,z)=(x-y 1 z-x,2x-y-z) 

1) Montrer que/est une application linéaire. Donner la matrice de f relativement à la base 

canonique de R . 

2) Déterminer Ker/et donner une base. 

3) Déterminer Im/et donner une base. 
4)/est-elle injective ? surjective ? bijective ? 

5) On pose u\ =(l,U)* ui = (0,1,-1)» 1/3 = (l,-l,2). Montrer que B\ ={u\,u 2 ,U2} est une 

base de I? 3 . 

a) Donner la matrice de passage de Ji t à la base canonique B de R y . 

b) Donner la matrice de/relativement à la base B,. 



Exercice 2. 

a) Calculer le déterminant de la matrice A = 
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b) En déduire que le système suivant est de Cramer: 

3x + 2y-z = 2 
2x + 2y + z = \ 

x+2y + z = 2 



(S) 



c) Donner la solution du système (S). 



d) Inverser la matrice suivante: A = 



'3 2 -r 

2 2 1 
1 2 I 



e) Retrouver le résultat de c) en utilisant d). 
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